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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate coinpilation 


- 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

मधिसूचनाएं 

नई विरुली, 12 मार्च, 1991 
का . प्रा . 174( अ ) .- - अखिल भारतीय मायुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1958 ( 1958 का 25) की 
धारा 6 को उस धारा ( 3) के साथ पठित धारा 4 के खंड ( E) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
भारत के प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर को प्रो . शकीलुर रहमान के स्थान पर प्रबिन भारतीय प्रायुविज्ञान संस्थान , 
नई विस्नी के सवस्य के रूप में मनोनीन फारतो है और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 
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की दिनांक 3 अक्तूबर , 1988 को अधिसूचना सं , का . मा . 3193 को और मंशोधित करने के लिए निम्न 
लिखित संशोधन करती है, अर्थात् : --- 

उक्त अधिसूचना में क्रम सं . 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्ट्रि निम्नलिखित क्रम सं . तथा प्रविष्टि से प्रति . 
स्थापित की जाएगी , अर्थात् 

" 1. श्री चन्द्रणेखर , 
प्रधान मंत्री, भारत । " 

[ सं . वी . 18011/ 2/ 90- एम . ई ( पी . जी . )] 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 12th March , 1991 
S. O . 174 ( E ) . - In pursuance of clause (e ) of section 4 read with sub 
section ( 3 ) of section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1951 
( 25 of 1956 ) , the Central Government hereby nominates Shri Chandra 
Shekhar , Prime Minister of India , to be a member of the All India Institute o 

Medical Sciences, New Delhi , vice Prof. Shakeel - ur Rehman and makes the 
following amendment further to amend the notification of the Government o 
India in the Ministry of Health and Family Welfare , No . S. O . 3193 , dated thi 
Srd October, 1988, namely : 

In the said notification , for serial number 1 and the entry relating thereti 
the following serial number and entry shall be substituted , namely : 

" I. Shri Chandra Shekhar, . 
Prime Minister of India ." 

[ No. V. 16011| 2|90- ME ( PG ) (i) 


का . प्रा . 175 ( 4 ) . - - अखिल भारतीय प्रायुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 (1956 का 25 ) की 
धारा 7 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य और 
परिवार कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग) की दिनांक 26 नवम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या का . मा . 
906( ६ ) का , उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है 
मधिक्रमण करते हुए , केन्द्रीय सरकार एव वारा भारत के प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर अखिल भारती 
पायविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के एक सदस्य को उक्त संस्थान का अध्यक्ष मनोनीत करती है । 


[ सं . बी . 18011/ 3/ 90एम . ई . ( पी . जी . )( ii ) 

पार. के . पानन्य, संयुक्त सचि. 


[HTT I[ _ 05 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


S . O . 175 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of 
section 7 of the All India Institute of Medical Sciences Act. 1956 (25 of 1956 ) 
and in superscssion of the notification of the Government of India in the 
Ministry of Hcalth and Family Welfare (Department of Health ) , No . S . O . 
906 ( E ) , ditel the 26th November, 1990 , except as respects things donc or 
omitted to be done before such supersession , the Central Government hereby 
nominates Sri Chandra Shekhar , Prime Minister of India , a member of the 
All India Institute of Medical Sciences . New Delhi, to be the President of the 
said Institute . 


[No. V . 160112/ 90 -NE ( PG ) (ii) ] 

R , K . ANAND , Jt. Secy . 
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